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GLI ZOCCOll OELIE 
VAlVOlE SONO V!SI| 
dal oi sorro 


CONSUMO CIRCA 
66 VA 

MF 469 Kc. 

CAMPO O.M 515-r-l560 Ac 
CAMPO OC 5.8-i-l6 Me 
POTENZA 3.5 WAff 




X 81 

X'OLCO 


WE 54/55 


»V • 1400 0 


TENSION! MISURATE VERSO MASSA 
RESlSlENZA DELLTSTRUMENIQI MO 


■ S * EM S S ' ' Camnia OI1<lc mcdic da 200 a 600 *“> C)>rte ‘ ,a 19 « 50 m. Prima KCH4 convcrtitrice. seconda ECII4 amplificu- 

trice Ml* e Br. Media frcqucnza: 469 ke/s. Ohm eceituzionc: 1400. Potcnza d'uscita: 3,5 W. Consumo: 66 W. Per taratura v. a parte. 

Produzionc 1945-46. 
















